ijmegen 


GEMEENTEBLAD 

Officiële uitgave van gemeente Nijmegen. 


Nr. 47407 

18 april 
2016 


van Nispenstraat 101 te Nijmegen: Vervangen van een glazen pui - 
omgevingsvergunning - Beslistermijn verlengd 

Gepubliceerd op: 18-04-2016 

Omschrijving: Vervangen van een glazen pui (van Nispenstraat 101 te Nijmegen) 

Activiteiten: Bouwen; 

Zaaknummer: W.Z16.002370.01 
Product: omgevingsvergunning 
Ontvangst: 25-02-2016 
Verlengingsbesluit verzonden: 14-04-2016 

Soort: Beslistermijn verlengd 

Uw mogelijkheid: 

Toelichting: 

Het besluit is verzonden op de aangegeven verzenddatum. Tegen het besluit kan geen bezwaar noch 
beroep worden ingesteld. Dat kan pas nadat er op de aanvraag is beslist. 

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=3E992F45-C0F1-46ED-86CE-9E320BA84799 
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